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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


നമ്പർ എ2-2683 / 2014/ ആർ. ഐ . ഒ. 2014 ഒക്ടോബർ 10. 

- തിരുവനന്ത പുരം റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപതി) യിലെ ആവശ്യ 
ത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണം/ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്ന 
തിലേക്ക് മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ നമ്പരും ഇന വിവരവും എണ്ണവും - 7 / 14 - 15 
ബാലൻസ്ഡ് സാൾട്ട് സൊലൂഷൻ (ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഒ. റ്റി. 
പാക്ക്) - 4000 എണ്ണം. 

അടങ്കൽ തുക - 5, 00,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1,125. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 563. 
ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണ 
ത്തിന്റെ മരുന്നിന്റെ നേരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 
ന മ്പ ർ എ ഴു ത ണ ം . ട ണ്ട ർ , സൂ ( പ ണ്ട് , റീ ജി യ ണ ൽ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപതി), 
റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയ യ ക ണം . ടെണ്ടർ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
12 - 11- 2014- ന് രാവിലെ 11 മണിവരെ ആണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ടെണ്ട റു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെണ്ട റു കൾ 
12 - 11 - 2014 രാവിലെ 11 . 30 - ന് ടെണ്ടർ തന്ന വ രു ടെയോ 
അ വ രുടെ പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 


തുറക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ആവശ്യമുള്ളവർ അപേക്ഷ സഹിതം 
മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ ഫോമിലുള്ള 
ടെണ്ടർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ടെണ്ടർ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ ആയി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ വിൽപ്പന 11 - 11 - 2014- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 
3 മണിയ്ക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ഉപ ക ര ണ ത്തിന്റെ | മരു ന്നിന്റെ വിശ ദ മായ വിവ ര ങ്ങളും 
ടെണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോ 
ടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ആഫീസ് സമയത്ത്താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
മാത്ര മല്ല ഒരു കാര ണവും പറയാതെ ഭാഗി ക മാ യോ 
മുഴുവനായോ ടെണ്ടർ റദു ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No. A2- 2683/2014/RIO . 

10th October 2014. 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following item to the Regional Institute of Ophthalmology, 
Government Ophthalmic Hospital, Thiruvananthapuram . 


Tender No . Name of item with Quantity 
07/ 14 - 15 — Balanced Salt Solution (Glass bottle /OT 
pack ) — 4000 Nos . 


PAC 5,00,000. 


Cost of tender form : 

Original - 1,125 
Duplicate = 563 


The tenders should be superscribed due at 11 a. m . 
on 12 - 11 - 2014 and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology , Red Cross Road , 
Thiruvananthapuram -695 037 . Last date of receipt of 
tenders is at 11a. m . on 12 - 11 -2014 . Late tenders will not be 
accepted. The tenders will be opened at 11. 30 a . m . on 
12 - 11 - 2014 in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 


Intending tenderers may on application to the 
Director, Regional Institute of Ophtholmology , Red Cross 
Road , Thiruvananthapuram -695 037 , obtain the requisite 
tender form on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of rupees noted above which is 
price fixed for a form and which is not refundable under 
any circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 
11 - 11 - 2014 . Cheque, postage stamp etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms, nor will the 
forms be sent per V . V .P. Duplicate tender forms, if required , 
will be issued at rupees noted above . 

Detailed specifications and special conditions will be 
available with the tender form . 

Further details if any required will have from the 
office of the undersigned in office hours on all working 
days. 

The undersigned reserves the right to split the order 
among two or more tenders if found necessary and also 
to reject any of or all the tenders without assigning any 
reason . 


ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണ 
ത്തിന്റെ/ മരുന്നിന്റെ നേരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 
ന മ്പ ർ എ ഴു ത ണം . ടെ ണ്ട ർ , സൂ പ ണ്ട് , റീ ജി യ ണ ൽ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ്കണ്ണാശുപ്രതി), 
റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ യ യ് ക്ക ണം . ടെണ്ടർ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതി 
12 - 11- 2014 - ന് രാവിലെ 11 മണി വരെ ആണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ടെണ്ട റു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെണ്ട റു കൾ 
12 - 11 - 2014 രാവിലെ 11.30 - ന് ടെണ്ടർ തന്ന വ രു ടെയോ 
അ വ രുടെ പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ആവശ്യമുള്ളവർ അപേക്ഷ സഹിതം 
മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ടെൻഡർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ ഫോമിലുള്ള 
ടെൻഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ടെൻഡർ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുന്നതല്ല. ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ ആയി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ വിൽപ്പന 11- 11 -2014- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 
3 മണിയ്ക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ഉപകരണത്തിന്റെ/ മരുന്നിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ 
പ്രത്യേക നിബന്ധ നകളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ആഫീസ് സമയത്ത്താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
മാത്ര മല്ല ഒരു കാര ണവും പറ യാതെ ഭാഗിക മായോ 
മുഴുവനായോ ടെണ്ടർ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


No . A2 -2646 /14 /RIO . 


| 10th October 2014. 


( 2) 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following item to the Regional Institute of Ophthalmology , 
Government Ophthalmic Hospital, Thiruvananthapuram . 

| Tender No. Name of items with Quantity 
08/14-15 - Medical Gas Cylinder. 

1. N2 - 10 Nos. 
2 . 02 A type - 4 Nos. 
3 , O2 B type - 15 Nos. 
4. N2O A type _ 12 Nos . 
PAC - 3,00,000 


നമ്പർ എ2- 2646 / 2014 / ആർ. ഐ . ഒ. 2014 ഒക്ടോബർ 10. 

- തിരു വനന്തപുരം റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപ്രതി)യിലെ ആവശ്യ 
ത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണം മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്ന 
തിലേക്ക്മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ നമ്പരും ഇന വിവരവും എണ്ണവും - 08 / 14 - 15 - 
മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ 

1. എൻ2- 10 എണ്ണം 
2. ഓ2. എ ടൈപ്പ്- 4 എണ്ണം 
3. ഓ2. ബി. ടൈപ്പ് - 15 എണ്ണം 
4. എൻ2. ഒ. എ . ടൈപ്പ്- 12 എണ്ണം 
അടങ്കൽ തുക - 3,00,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 675 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 338. 


Cost of tender form : 

Original - 675. 
Duplicate = 338. 


The tenders should be superscribed due at 11 a . m . 
on 12- 11 -2014 and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology ,Government Ophthalmic 
Hospital, Red Cross Road , Thiruvananthapuram -695 037 . 
Last date of receipt of tenders is at 11 a . m . on 
12 - 11- 2014 . Late tenders will not be accepted . The tender 
will be opened at 11. 30 a . m . on 12 - 11- 2014 in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 


Intending tenderers may on application to the 
Director, Regional Institute of ophthalmology , Red Cross 
Road , Thiruvananthapuram -695 037 , obtain the requisite 
tender form on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of rupees noted above which is 
price fixed for a form and which is not refundable under 
any circumstances . The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 
11 - 11 - 2014 Cheque postage stamp etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms, nor will the 
forms be sent per V. V .P. Duplicate tender forms, if required , 
will be issued at rupees noted above . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 11 - 11 - 2014 മു ൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Detailed specifications and special conditions will be 
available with the tender form . 


Further details if any required will have from the 
office of the undersigned in office hours on all working 
days. 

The undersigned reserves the right to split the order 
among two or more tenders if found necessary and also 
to reject any of or all the tenders without assigning any 
reason . 


No. C2/ 14432 ( 7)/2014/GMCT. 


- 13th October 2014. 


Regional Institute of Ophthalmology, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Director. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി2 /14432(7)/2014 ജി. എം. സി. റ്റി. 2014 ഒക്ടോബർ 13 . - 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർജറി വിഭാഗത്തി 
ലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Dept. of Surgery , Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. - 148/2014. 
Name of equipment - Training Boxes Accessories. 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ) : 

Original — * 420 . 

Duplicate - 210 . 
Last date and time of sale of tender form — 25 -11-2014, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
26- 11 -2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 26 -11 -2014 , 3 p. m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 148 / 2014 . 


സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേര് - ട യി നിംഗ് ബോക്സസ് 
അക്സസറീസ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 11 - 2014, 3 മണി. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 11 -11- 2014 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 -11 - 2014 , 2.30 മണി. 


-- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26- 11-2014. 
3 മണി. 


10. Training Boxes with Accessories 


ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26 - 11 - 2014, 2.30 മണി. 


Items 


Specification 


Quantity 


No. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 - 11- 2014, 3 മണി. 


(g) Mayo ” Scissors 


10 Nos. 
| 5 Nos. 


(h ) Thumb dissecting 

Forceps 
(1) Artery forceps 


Straight T" 

Curved 6 
Toothed 6 
Serrated 6 

Straight 8 
“ Currved 8” 


10 Nos. 
5 Nos. 


10 Nos . 
10 Nos . 


(1) 


(k) BP handle 


-** 


10 Nos. 
10 Nos. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധിക മായി അയ യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ ത ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ അ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 11 - 11 - 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മ ല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ 
ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


(1) Needle holder 


Straight 7 
Straight 9 


10 Nos . 
10 Nos. 


Specifications 
(Surgical skill Training boxes) 


No. C2/14432(8 )/2014/ GMCT. 


14th October 2014. 


1. A Plat form for synthetic or cadaveric task 

modules. (size 15 x12 ). 
2. Tubing for knot tying under tension . 
3. Hook for knot tying 
4. Cylindrical cup for knot tying and suturing at 

depth 
5. Tissue tensioning device 
6 . Open site with fixation system . 

Tissue pack includes subcuticular suturing model , 
simulated large intestine , tissue suture pad , deep 

wound closure , suturing on a skin surj . 
Approximate Cost - 10, 000 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Items required for 
the Department of Surgery , Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
- this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. — 149/2014 . 


7. 


സ : 


Name of Equipment , Endotrainer Accessories 


Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 

Original - 840. 
Duplicate = 420 . 


നമ്പർ സി2 /14432 (8 )/ 2014 / ജി . എം . സി. റ്റി. 2014 ഒക്ടോബർ 14. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി. 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 149 / 2014. 
സാധനങ്ങളുടെ പേര്--എന്റോട്രെയിനർ അസ്സസറീസ് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 840. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25 - 11- 2014 , 3 മണി. 


| Last date and time for sale of tender form - 25-11- 2014, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
26-11-2014, 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
26 -11 - 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50) 
is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 11 - 11 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


Specification (Endo trainer accessories ) Sl. No . 12 


1. Dissecting forceps - curved maryland , Insulated , 

autoclavable , rotatable, Dismentalable, double action 

jaws with HF connection size-5mm , length 330mm . 
2 . Atraumatic fenestrated grasper (Hartman pouch 

Grasper) Autoclavable , rotatable , Dismentalable , 
double action jaws with HF connection size - 5mm , 
| length 330mm. 
3. Rotating Bipolar Maryland forceps 5mm . 
4 . Bipolar cable for Bipolar forceps. 
5. Needle holder 

Ergonomic handle with ratchet curved jaw size 
5mm and length 330mm . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധിക മായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓ ഫീ സിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്ര പ ത ങ്ങളോ മറ്റേ ത ങ്കിലും ഡോകമെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 11 - 11 - 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടു ന്ന തു മ ല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ 
ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


6 . Bowel Grasper, 5mm Autoclavable can be 

dismantled . 
7 . Trocars ( 11mm ) - should be 11mm diameter 

radiolucent fixation sleeve and shield bladeless 
dissection fins, Atraumatic design , dissection 
directional tip . 
Trocar 12mm should be 12mm diameter radiolucent 
fixation sleeve and shield . 
Bladeless dissection fins , Atraumatic design , 

dissection directional tip . 
10 . Trocars 5mm metallic type - Autoclavable . 


No. C2/14432 (9)/2014/GMCT. 10th October 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Items required for 
the Department of 0 & G , Govt . Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p .m . 

Tender No. - 150/2014. 
Name of Equipment — Laparoscopic Endotrainer — 4 Nos. 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax): 

Original - 630. 

Duplicate = 315. 
| Last date and time for sale of tender form - 25 -11- 2014, 
- 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
26 - 11 - 2014, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
26- 11 - 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 11- 11 -2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


( 3 ) 


നമ്പർ സി2 /14432 ( 9)/ 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി. 2014 ഒക്ടോബർ 10 . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒബ്സ്റ്റടിക്സ് 
ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൽ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 150/ 2014 . 

സാധനങ്ങളുടെ പേര്- ലാപ്പറോസ്കോപ്പിക് എന്റെ ട്രെയിനർ 
4 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 315 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 11 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 26 - 11 - 2014 , 2.30 മണി. 


Specification for Laparoscopic Endotrainer 
It should consists of 

1. Video endo trainer with built in camera 
2. Training Kit 
3. Abdominal wall simulator 
4. Skin pad simulator 
5. LCD Monitor 
6 . Thin wall tube samples 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 - 11- 2014, 3 മണി. 


Other Accessories 


| 1. 


Meryland Dissector 


2. Needle holder 


3 . Forceps 


4. Curved Scissors 


No . C2/ 14432( 10 )/2014/ MCT. | 10th October 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the Obstetrics Gynaecology Department , Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as Tender Numbers 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p .m . 
| Tender No. - 151/ 2014, 

Name of Equipment Advanced Airway Trainer 
head & Stand — 1 No. 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax ): 

Original - 420. 
Duplicate - 210. 


നമ്പർ സി2 / 14432 (10)/ 2014/ എം . സി . റ്റി. 


2014 ഒക്ടോബർ 10. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് 
ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 151/ 2014 . 


സാധനത്തിന്റെ പേര് അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർവേ ട്രെയിനർ 
ഹെഡ് ആന്റ് സ്റ്റാൻഡ്- 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 420. 
ശരിപ്പകർപ്പ്- 210 . 


Last date and time for sale of tender form — 25 - 11- 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
26 -11- 2014, 2 . 30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
26 -11- 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 50 
is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should read this office 
on or before 11 - 11- 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 11 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 11- 2014 , 2 .30 മണി. 


Advanced Airway Trainer head with stand 


- ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 - 11- 2014 , 3 മണി. 


Shall include adult head with vocal cords, epiglottis , 
larynx lungs with carrying case . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിന് വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്ര ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 11 - 11 - 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- നമ്പർ സി2/ 14432 (12 )/ 2014/ എം . സി. റ്റി . 2014 ഒക്ടോബർ 10. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒബ്സ്റ്റടിക്സ് 
ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 152 / 2014 . 

സാധനത്തിന്റെ പേര് ബർത്തിങ്ങ് സ്റ്റേഷൻ സിമുലേറ്റർ - 
1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420 . 
ശരിപ്പകർപ്പ്- 210 . 


Childbirth Simulators 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 11 - 2014 , 3 മണി. 


1. Pelvic bone with fetal heads on stand . 


It should have 


• A female pelvis 
• Two fetal heads 

• Flexible shaft 
- 2. Birthing station simulator 

For demonstration and practice of palpating the 
internal birthing canal. It should also have a fetal head 
which can lock in any of the three stations . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 11 - 2014 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 - 11 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിന് വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 1 - 11- 2014 - ന് മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


3. Fetal monitoring and labour progress model 

For providing a life like simulation for performance 
of vaginal examination, application of fetal spiral electrode 
and intrauterine pressure catheter. 
4. Episiotomy and perineal laceration training kit. 

Should include soft pads with molded base , 
adjustable stand , dissection instruments, carrying case . 
5. Advanced childbirth simulator should include 

• Life -size pelvic cavity with all major 

anatomical landmarks . 
• 3 vulval insert for episiotomy exercises 
• Two fetal models and placentas 
• Two stomach covers 
• 2 spare unibical cords. 


- ( 6) 


നമ്പർ സി2 - 14432 (16 )/ 2014 / എം . സി. റ്റി. 

2014 ഒക്ടോബർ 10 . 


No. C2/14432(12 )/2014/ MCT. 10th October 2014. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following Items required for 
the Obstetrics & Gynaecology Department, SAT Hospital, 
Medical College, Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed as Tender Numbers 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p .m . 

Tender No . - 152/2014. 
Name of Equipment - Birthing Station Simulator - 1 No . 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax): 

Original - 420. 

| Duplicate = " 210. 
| Last date and time for sale of tender form - 25-11 -2014, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
26-11 -2014, 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
26-11-2014, 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ` 50 
is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 11-11- 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 153 / 2014 . 

സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേര് - ബേസിക്ക് മാണിക്ക്യ ൻ സ് 
അഡൽറ്റ് - 5 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 11 - 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 11- 2014 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 - 11- 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടതുക ( 50 ) അ ധികമായി 
അയയ്ക്കേ ണ്ട താണ്. ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
11 - 11 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Specification for Basic CPR Manikins -Adult 
1. The adult half body CPR Manikin should be realistic in 

appearance with molded hair . 
2 . The manikin shall have a removable full face mask 

made of polyvinylchloride (PVC ). 
3 . The manikin shall have a soft nose which can be 

occluded using the nose pinch technique . 
4 . The manikin shall have patent nasal passages. 
5 . The manikin shall have an open oral passage which 

leads to the lower airway. 
6 . The manikin shall have an articulating jaw to facilitate 

a modified jaw thrust maneuver. 
7 . The manikin shall be able to facilitate a jaw thrust 

technique to open the airway. 
8 . The manikin shall be able to facilitate a head tilt/chin 

lift technique to open the airway. 
9 . The manikin should have Human - like compliance for 

ventilations and compressions . 
| 10. The manikin should have visible chest raise during 

ventilation. 
11. The manikin shall have a disposable lower airway with 

an integral one way valve . 
12 . The manikin shall have a completely removable chest 

cover. 
13. The manikin shall have a one piece rib /stomach plate 

which can facilitate abdominal thrusts. 
14 . The manikin shall have a removable compression 

- spring. 
15 . The manikin shall have a compression clicker which 

provides audible feedback . 
16 . The compression clicker can be turned on and off 

without dismantling the manikin . 
17. The individual manikin configuration shall come 

standard with a carry case which also serves as a 
padded training mat. 


No. C2-14432 (16)/2014/ MCT. 10th October 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items 
required for the Anaesthesia Department, Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
tender numbers and addressed to the Principal , 
Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p. m . 

Tender No. --153/2014. 

Name of equipment - Basic CPR Manikins Adult - 
5 Nos. 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 

Original - 420. 

Duplicate - 210 . 
Last date and time of sale of tender form 
25 -11-2014, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
26 -11 - 2014, 2 .30 p . m . 
- Opening date and time of tender - 26-11-2014, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin - 695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 11- 11- 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


( 7 ) 


നമ്പർ സി2 - 14432 ( 17 )/ 2014 / എം . സി . റ്റി. 

2014 ഒക്ടോബർ 14 . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മൽസ ര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്ര വച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 154/ 2014 . 

സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേര് - എയർവേ മാനേ ജ് മെന്റ് 
ട്രെയിനർ - 1 എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420, 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 11 - 2014 , 3 മണി. 


Opening date and time of tender - 26-11- 2014, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 11 - 11 - 2014 
at 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 11- 2014, 2.30 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 -11- 2014 , 3 മണി. 


Specification for Airway Management Trainer 

The Airway Management Trainer should incorporate 
the following elements : 
Tongue/teeth 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടതുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 11 -11- 2014- ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Facilities Required: 
1. Intubation Procedures 

(a ) Tracheal (oral and nasal) 
(b ) Esophageal 
(c) Bronchial ( available with optional bronchial tree ) 
The trainer must be able to provide realistic and 
complete training in all intubation procedures 
tracheal- oral and nasal and the use of the Laryngeal 

Mask Airway and Combitube . 
3. The trainer must provide realistic anatomy, nostrils, 

Lips , teeth , tongue, pharynx - oraland nasal, larynx 
- with glottis opening , vallecula , arytenoids, vocal 

cords, sub glottiscricoid ring, trachea, including carina 

lungs, esophagus and stomach . 
4. The Airway trainer must provide realistic head 

positioning . Neck flexion , extension and rotation , 

head lift and jaw move ability. 
5 . The Airway trainer must provide realistic 

complications as, laryngospasm , vomiting and with 
excessive laryngoscope pressure on teeth which 

produce audio signal. 
6 . The Airway trainer must provide realistic checking 

for proper tube placement with visual inspection of 
lung expansion during ventilation , and auscultation 
of breathing sounds. A separate model for demons 

tration of airway anatomy shall be provided . 
7 . The Airway trainer must establish and maintain an 

open airway by head tilt , chin lift, neck lift and jaw 
thrust. 


No. C2 /14432 (17)/2014/ MCT. 


14th October 2014. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items 
required for the Anaesthesia Department, Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin-695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 


- Tender No. - 154 /2014. 


Name of Items — Airway Management Trainer — 1 No. 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 

Original - 420. 
Duplicate — ` 210. 


Last date and time of sale of tender form — 25 - 11- 2014 , 
3 p . m . 


8 . The Airway trainer should permit realistic practice in 

lung ventilation , also with the use of non - invasive 

equipment. 
9. The Airway trainer must provide the possibilities for 

practical training in clearing the obstructed airway 
by suctioning liquid foreign matter from , oral cavity, 
oro -or nasopharynx , oro -ornaso trachea , via end 
tracheal tube , Gastric drainage may also be practiced . 


Last date and time of receipt of tender form 
26 -11- 2014, 2.30 p . m . 


Tender No . — 155 /2014 . 
Name of Equipment — Video Laryngoscope — 1 No . 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax ): 

Original - 950. 

Duplicate — \ 525. 
Last date and time of sale of tender form 
25 -11- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
26- 11 -2014, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender -_- 26-11 - 2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 11- 11 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


10. The Airway trainer should come complete with a 

sturdy carrying case , directions for use , sanitation 
kit , lubrication spray and a container of simulated 
stomach contents . 
Warranty - 3 years. 

( 8) 
നമ്പർ സി2 - 14432 ( 19) / 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി. 

| 2014 ഒക്ടോബർ 10 . 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 155/2014. 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് വീഡിയോ ലാറിഗോസ്കോപ്പ് - 1 
എണ്ണം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 950. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 11-2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 11 - 2014, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 - 11- 2014 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 11- 11- 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Technical Specification 
(a) Should be video laryngoscope convenient for 

difficult tracheal intubation . 
(b) Should have a camera for live image capturing . 
(c) Should have LED light illumination . 
(d ) Should have color image display facility TFT display 

screen size > 7 inch TFT display. 
(e) Should have provision to insert all sizes of 

endotracheal tube . 
(f) Should have a provision to introduce all sizes of 

suction catheters . 
(g) Should have water proof protection . 
(h ) Should be supplied with rechargeable battery and 

provision for re - charge . 
(i) Should have a battery backup facility of minimum 

one hour. 
(j) Should have reusable blades of all size/ a blade 

adjustable for adult and paediatric Laryngoscopy . 
Should have safety certificate from a competent 
authority CE / FDA (US )/safety test report from 
ERTL . Copy of the certificate /test report shall be 
produced along with the technical bid . 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


( Sd.) 
Principal. 


No. C2/14432 (19)/2014/ MCT. 


10th October 2014. 


| [ നമ്പർ 42/ 2012 ] 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of following items required 
for the Anaesthesia Department, Medical College 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, 

Medical College, Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p. m . 


നമ്പർ സി2- 11953 /2014/ റ്റി. ഡി. എം . സി. എ . 2014 ഒക്ടോബർ 14 . 

ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ബയോകെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻട്യൂബുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


the firm by registered post subject to a cash 
payment of 50 in addition as postage charges. Money 
order will be accepted only if received within 10 clear 
working days prior to due date for submitted tender. 
Duplicate tender forms, if required will be issued of ` 525 
per 

copy. 
Further details can be had from the college office during 
working time. Tender should be accompanied by an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and 
EMD 1 % of the total cost of the items tendered . Tender 
without EMD will be rejected . 


Govt. T. D . Medical College, 
Alappuzha. 


(Sd.) 
Principal. 


അടങ്കൽ തുക - 5 ലക്ഷം. 

ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പർ, ഇനവിവരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വണ്ടാനം, 
ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
14 - 11 - 2014 ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 1 മണിവരെ. അന്നേ ദിവസം 
3 മണിക്ക് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിക്കോ 
ഈ അവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരാകാവുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10 മണിമുതൽ 4 മണിവരെ 1, 050 
കോളേജ് ആഫീസിൽ ഒടുക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പകർപ്പ് 
ആ വശ്യ മു ള്ളവർ - 525 അധികമായി ഒരു ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന 13 - 11 - 2014, 4 മണിവരെയായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് തപാ ലിൽ ലഭി ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ 
ദർ ഘാ സിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം - 50 കൂടി ചേർത്ത് 
മണി ഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
ലഭിക്കുന്ന മണി ഓർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. വില 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത ത്തിൽ സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യമായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
നിര ത ദ വ്യവും സമ്മ ത പ ത വും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1 / 11950 / 2014 . 


2014 ഒക്ടോബർ 4. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ഇനം ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് 

[PBK 3 EDTA (2 ml.) Non Vacuum Tube , PB Clot 
Activator (5 ml.) Non Vacuum Tube, RA Sodium Fluride, 
Glass Slides etc ). 

അടങ്കൽ തുക - 4,91,000. 

ടെണ്ടർ അ യ യ് ക്കു ന്ന കവ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്1 / 11950 / 2014 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


No. C2/11953/2014/ TDMCA . 


14th October 2014. 


നിരതദ്രവ്യം- 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 1,124 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 19 - 11- 2014 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 20 - 11 - 2014 , 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 11 - 2014, 
12 മണി. 


Sealed tenders are invited for the the supply of non 
vacuum blood collection tubes with clot activator and 
without gel separator for Biochemistry Department. 

Tender Number - 42/ 2014. 
| PAC - 5 Lakhs. 

The envelopes containing the tender should bear the 
superscription Tender No. & due date and should be 
addressed to The Principal, Govt. T. D . Medical College , 
Alappuzha. 

Last date and time for receipt of tender will be on 
14 - 11 - 2014 at 1 p . m . Late tender will not be accepted . 
The tender will be opened at 3 p . m . on 14 - 11 - 2014 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain the tender form from 
the undersigned on all working days from 10 a . m . to 
4 p . m . on a cash remittance of 1, 050 which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed on 13 - 11 - 2014 
at 4 p . m . Cheques, Postage stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms 
be sent per V . P . P. Tender forms will be supplied to 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി - 28- 2 - 2015. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച അയക്കേണ്ട 
തു മായ വിലാസം - സൂപ ണ്ട് , മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


No . S1 - 11950 /2014. 

4th October 2014 . 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode . 

Name of Item — Blood Collection Materials 

[PBK 3 EDTA (2 ml.) Non Vacuum Tube , PB Clot 
Activator (5 ml.) Non Vacuum Tube , RA Sodium Fluride , 
Glass Slides etc .) 

Estimate Cost - 4, 91 ,000 . 


Superscription Tender No . should be specifically 
noted as S1 /11950 / 2014. 

EMD - 1 %. 

Price of tender (in duplicate) + ST ( Cash only / Money 
order ) - 1,124. 

Last date and time of close of sale of tender forms — 
19 - 11- 2014, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender — 20 - 11 -2014 , 
5 p . m . 


മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 11 - 2014 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്ക ണം . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- Date and time for opening of tender - 21 - 11 - 2014, 
12 Noon . 


| Date upto which rates are to be firm - 28-2 - 2015. 

Address of Officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 


No . S2/2656/2014 /DCC . 

15th October 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following Dental 
Equipments for Government Dental College, Kozhikode for 
the financial year 2014- 15 . 

| Tender No . and Name of Item with PAC _ S2/ 2656 / 
2014 /DCC - Automatic Embedding Machine - 3, 00,000. 

EMD — 1 % of the total cost of item tendered for 
subject to Minimum 1 , 500. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Cost of tender forms: 

Original — 630 . 
Duplicate — 315. 
By post ( M. 0 . only) - 680. 


Closing date and time of sale of tender forms by 
post _ 10 -11 - 2014, 3 p. m . 


നമ്പർ എസ്2 /2656 / 2014 / ഡി. സി. സി. 2014 ഒക്ടോബർ 15. 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്കായി 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും അടങ്കൽ തുകയും 
എസ്2 / 2656 / 2014 / ഡി . സി . സി - ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് എംബഡ്ഡിംഗ് 
മെഷീൻ - 3,00,000 . 

നിരതദ്രവ്യം 1 % ( കുറഞ്ഞത് 1,500 ). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 315. 
തപാൽവഴി ( എം. ഒ. മാത്രം). - 680. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും ( തപാൽ മുഖേന ) - 10 - 11- 2014, 3 മണി. 


Closing date and time of sale of tender form 
17 -11- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
18 -11- 2014, 4 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 19- 11 - 2014, 
11 a . m . 

Tenders Superscribed with tender number and items 
and addressed to the Principal, Government Dental 
College, Calicut, Pin -673 008 . Details can be had from the 
Office on working days till 17 - 11 - 2014 at 3 p . m . Tender 
forms can be had from the office of the Principal, 
Government Dental College, Calicut from 11 a . m . to 3 p . m . 
on working days. Tender form will be sent through post 
if required provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50) is sent by way of M . 0 . in favour of the 
Principal , Govt. Dental College , Calicut, Kerala State, 
Pin -673 008 . Money order should reach this office 
on or before 10 - 11- 2014 . No other form of remittance will 
be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 11 - 2014 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 18 - 11 - 2014 , 4 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 -11-2014, 
11 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾതപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 


Govt. Dental College, 
Medical College Campus, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
For Principal. 


